LUDWIK SZPICBERG 


: OBYWATEL m. KRAKOWA, 


przeżywszy lat 71, opatrzony Przenajsw. Sakramentem, po krótkiej 
a ciężkiej chorobie, w dniu 11 Czerwca 1884 r. zakończył życie doczesne. 
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Pogrzeb odbędzie sie w Piątek dnia 13 Czerwca b. r. o godzinie 5 po południu z domu 
pod L. 16 Rynek główny, na który stroskana żona wraz z dziećmi zapraszają Krewnych, 
Przyjaciół, Znajomych i pobożną Publiczność. 
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W drukarni W. Korneckiego. 


